Ensinamentos sobre a Caneta da Dor Parte 1 
Série de Perguntas sobre Inflamação e Dor Crônica 


Trecho do Ensinamento em Língua Portuguesa do dia 26/02/2021, Sr. Keshe começa por 
volta de: 27min a 2hrs22 minutos. Nota: O resumo não foi verificado pela FK. Favor 
ouvir a gravação original e ler Transcrição em inglês após o Resumo. (Resumo feito pela 
FK Brasil) 


Resumo: 


A equipe brasileira estava trabalhando nos Ensinamentos do Fácil Aprendizagem da 
Ciência do Plasma, e escreveram ao Sr. Keshe com algumas perguntas sobre a Caneta da 
Dor (CD). Como elas eram muito longas, decidimos apresentá-las no Ensinamento desta 
noite para que todos pudessem aprender. 


Rafael apresentou as perguntas. Nosso objetivo é ensinar sobre a Caneta da Dor Nos 
Ensinamentos na Igreja, por isso queremos poder ensiná-la de uma maneira muito 
simples e fácil. Para fazer isso, precisamos entendê-la mais claramente. Portanto, 
gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas detalhadas, se não houver problema. Muito 
obrigado. 


P1: Você ensinou a Caneta para Dor alguns anos atrás e nós ouvimos atentamente 
esse ensinamento. Entendemos, a partir dos ensinamentos, que a dor no corpo vem 
através de campos oscilantes no tecido muscular, e que isto cria uma espécie de 


corrente alternada (CA), e que os tecidos ao redor da dor tém um fluxo de corrente 
constante e nao oscilante. 

Então você disse que as bobinas duplas (M e G) na Caneta para Dor estão criando 
uma corrente alternada (CA), e que esta corrente é direcionada através da ponta, 
que é apontada para o local onde a dor está. O cobre da caneta se conecta ao cobre 
do tecido muscular e do tecido nervoso, criando uma ligação de campo, e eles 
começam a transferir campos. Que não há necessidade de tocar a pele porque o 
fluxo na Caneta encontrará automaticamente os campos oscilantes da dor no 
músculo. Os campos MG na Caneta equilibram os campos MG nos nervos para que 
eles não enviem sinais de distúrbios para criar dor. De certa forma, engana os 
nervos para não enviar dor a essa área. 

Será que nosso entendimento básico está correto? 


K- Talvez se redefinirmos isto, será muito mais fácil, para que seja entendido em termos 
de plasma. A atual CD que se produz com o material Nano (N) revestido tem uma 
característica específica, ou seja, em essência é mais fraco em G, e mais forte em M em 
um sentido, e em uma camada, e mais forte em G e mais fraco em M na outra (camada). 
A CD é feita de bobinas de arame de Cobre (Cu) Nano revestidos. Você tem a matéria em 
estado puro do Cu dentro do próprio fio, (que do ponto de vista do plasma é mais fraco), 
e em cima disto está a camada Nano revestida. Na CD você cria um campo M, que em 
essência é mais fraco do que a energia da dor no corpo. A dor, que tem uma energia 
maior, entregará sua energia à caneta da dor, que será absorvida pela camada N na 
tentativa de alcançar os campos mais fracos do Cu dentro da caneta. A CD se torna o 
parceiro mais fraco em comparação com a dor dentro do corpo, e é assim que se retira a 
dor. 


Não envia uma mensagem para o cérebro, dizendo-lhe para não enviar a dor. Ela retira a 
dor, para que o corpo possa reparar as células danificadas. Esta é a maneira correta de 
entendê-la. É a interação de 2 campos plasmáticos. Você tem os Gans do corpo no 
interior, que é como um vírus e tem mais energia, e a CD, que é mais fraca por causa do 
estado do Cu em estado material no seu interior, e as camadas de N mais fortes no lado 
externo dela. Então a energia do campo M da é drenada para a CD, e as camadas N 
absorvem a energia para si mesmas. É assim que a dor é removida, não envia uma 
mensagem ao cérebro, "não envia mais dor". Literalmente, ela funciona retirando a dor, 
porque a dor cria uma barreira para a reparação celular. Então o corpo imediatamente, no 
ponto de danificação, cria as condições para o reparo, e é por isso que a dor vai embora. 
Ou às vezes a dor é devida a tensão ou pressão sobre a célula. Quando essa energia de dor 
é retirada, então a dor não está lá para ser sentida. 


A dor é muito parecida com o vírus que vemos no Corona. É um pacote de energia, mas 
que se encontra em todo o ambiente localizado no corpo. Como quando usamos a água de 
Gans do Copo da Vida no exterior do corpo, da mesma forma usamos a CD para drenar a 
energia para fora. Como ela é drenada, o corpo imediatamente cria a condição de reparo. 
Mas você pode ter que usá-la 2 ou 3 vezes, porque à medida que a célula se repara ela 
cria sua própria dor, e a CD também pode retirá-la. 


A forma como usamos a CD, é exatamente como lidamos com os vírus. O vírus é como a 
energia da dor dentro do corpo, e a CD como a água de Gans ou os emplastros de Gans 
que colocamos no exterior para extraí-lo. O Cu dentro da CD é mais fraco, e sua camada 
N é mais forte. De certa forma a energia do Cu sendo mais fraca por dentro, atrai a 
energia do plasma dos Gans diretamente através da força do campo da camada N para 
dentro dele, e então ela é absorvida pela camada N, e então ela é descartada. Esta é a 
forma correta de entender isto. 


A compreensão da tecnologia (T) tem que ser sempre baseada na interação dos campos 
plasmáticos. Nos campos de plasma dos Gans do corpo, não há CA/CC, não há corrente 
alternada e corrente contínua. Tudo está no movimento dos campos M, e isto é o que tem 
que ser entendido. Não é você olhar para isto, e depois tentar traduzir para o estado da 
matéria, para que se possa entendê-la. É uma nova compreensão, e você deve entendê-la 
como ela é, por si só, e não traduzi-la de volta ao estado da matéria, para que faça sentido 
para você. De fato, quando você faz isso, isso se torna totalmente errado. 


Este é um ponto fundamental na compreensão de todos os ensinamentos, quando você 
trabalha com o plasma, considere apenas a interação de plasma. Não tente transferi-la, e 
traduzi-la para o estado da matéria. No plasma não há CA/CC, não há corrente alternada. 
É sempre CC. A CA só entra quando você interage com o estado da matéria. O corpo do 
homem está sempre em um nível muito baixo de corrente CC do plasma, que não temos 
no estado da matéria, e sempre tem um batimento cardíaco. É assim que a vida é gerada. 
Uma corrente contínua com batimento cardíaco, que cria esse pulso de um plasma, mas 
não uma frequência, como no estado de matéria. 


Este é o trabalho fundamental do corpo do homem. Você tem o fluxo dos campos M no 
corpo, mas também tem um batimento cardíaco, o que cria esse pulso de campos para ter 
diferentes forças. Isto é diferente do que quando se tem CA ou CC, que se tem o que 
chamamos de freqiiéncia. No estado da matéria, vemos a penetração do campo por 
vibração dos elétrons. No estado do plasma, temos o fluxo contínuo e criamos pulsos. O 
fluxo contínuo libera sua energia através da interação. De certa forma, se você olhar para 
ele, é como um balão, que você continua batendo e os campos vão fluir no balão, mas não 
há corrente. 


Isto é o que a maioria dos BC não compreenderam sobre a diferença entre o trabalho do 
plasma ea CA e CC, e é por isso que você o define assim, que muda para CA ou CC. 
Não temos CA/CC no fluxo do plasma, mas temos um fluxo contínuo com os pulsos. Ele 
pulsa ao comprimir o campo M, o que os faz interagir uns com os outros, e cria fricção e 
liberação de energia. É assim que o corpo tem um (batimento de) coração e um fluxo de 
sangue. É assim que liberamos energia para nós mesmos através do fluxo linfático. É por 
isso que quando paramos o batimento cardíaco, a vida pára. Esta é a mudança 
fundamental no entendimento, ou a diferença entre o estado da matéria e o estado do 
plasma. E o corpo do homem está no estado do plasma. A Terra trabalha em estado do 
plasma. O Sol funciona no estado do plasma e irradia continuamente, mas através do 
batimento cardíaco decide que força vai liberar em diferentes direções ao mesmo tempo. 
Alguma outra pergunta? 


P2: A Caneta para Dor tem outras propriedades para ajudar no processo de cura 
do tecido, ou é como uma aspirina, retira a dor para que vocé possa descansar, mas 
não ajuda na cura da causa do distúrbio? 

É correto que a Caneta para Dor só pode ajudar em certos tipos de dor, como lesões 
onde a dor é latejante como corrente alternada? Na medicina chinesa isto é 
chamado de "condição de excesso", a Caneta estaria drenando o excesso, ou isto é 
algo totalmente diferente? 

E quanto às "condições de deficiência"? A Caneta pode trabalhar com dores 
crônicas, e dolorosas nos músculos que são devidas à fraqueza do tecido muscular. 
Por exemplo, dor lombar onde os músculos estão em espasmo devido à fraqueza? 
Existe uma maneira especial de usar a Caneta para Dor para ajudar os músculos 
que estão fracos e doloridos? 

Uma vez que você disse que poderia segurar a Caneta em ambas as mãos e 
direcionar os campos para onde a dor está. Algum conselho sobre como podemos 
fazer isso? 


As Canetas da Dor são feitas de diferentes maneiras, para diferentes aplicações e para 
diferentes condições. A CD que você compra da FK não é, de forma alguma, como a CD 
que você faz. O último lote de Canetas da Dor que saiu da FK é especialmente diferente. 
Elas fazem parte de um novo lote, que estão sendo fabricadas, penso eu, nos próximos 
meses. Nós fazemos várias centenas de CD de cada vez. Então a cada dois meses, à 
medida que são vendidas, um novo lote é feito com as novas estruturas, ou podem 
também ser as mesmas que as anteriores. 


Por exemplo, a nova CD que a FK irá liberar é especificamente para inflamação. 
Anunciaremos isso no ensino de quinta-feira. É especificamente para a dor (e inflamação) 
e você pode aplicá-la em qualquer lugar. O problema é que a maioria das pessoas que têm 
dor não percebem que, existe uma dor, e então também há inflamação. Portanto, se você 
se livrar da dor, mas não da inflamação, então a dor volta. Ou se você se livrar da 
inflamação, mas a energia da dor foi deixada no ambiente da inflamação, e se ela 
permanecer por um longo tempo, então ela cria uma inflamação secundária. 


Antes vendíamos apenas a CD, agora vamos começar a vender Canetas da Dor para 
Inflamação (Canetas da Dor Versão Arprimorada 2021- na Loja da FK). Agora estamos 
desenvolvendo a Tecnologia para o que chamamos de dor de inflamação. Por exemplo, 
na dor lombar, geralmente há inflamação com a dor. O novo ciclo de Canetas da Dor irá 
cobrir a inflamação e a dor. Faremos um novo ciclo de CD onde, por exemplo, na região 
lombar, que normalmente tem uma inflamação com a dor. Muito provavelmente 
liberaremos estas canetas nas próximas 2 a 3 semanas, porque os testes estão mais ou 
menos concluídos. 


Para a maioria de vocês que sofrem de dor nas costas e outros tipos de dor, ela 
normalmente está ligada à inflamação. Se você não cuida da inflamação, mesmo que a 
CD funcione, você diz que não funciona, porque a dor volta. A CD funciona em tudo, 
mas você tem que resolver a inflamação, e agora nós liberamos a nova caneta para fazer 


isso. Mesmo se vocé tiver uma dor articular por 10 anos, ou por mais tempo, se vocé 
seguir o procedimento, ela funcionará. Também vamos liberar os Gans para este fim, e 
estas serão comercializadas nas próximas 2 a 3 semanas, porque já terminamos nossos 
testes. Como eu disse, em um dos ensinamentos, eu as testei deliberadamente, porque tive 
uma dor maciça nas articulações durante anos desde que me machuquei, ou o que quer 
que seja, em Dubai. Em menos de 3 dias, não há dor. Fui um dos voluntários que a testou. 
Este é um novo entendimento, que transferimos há 2 ou 3 anos, mas agora que eu estava 
no laboratório para produzir os materiais, e as condições para isso, agora nós o 
concluímos, e ela será comercializada. 


Você pode comprar Canetas ou Gans da Fundação para usar por si mesmo. Alivia toda a 
inflamação e a dor. Nos casos em que às vezes não funcionou, é porque você não resolve 
a inflamação, mesmo nas articulações, e até mesmo na artrite. Testamos novamente com 
uma lesão no braço que tive durante 28 anos, e novamente, em 2 dias a lesão no braço 
(dor) desapareceu usando o novo desenvolvimento. Muito provavelmente 
comercializaremos isto na próxima semana ou na semana seguinte. A eficácia desta nova 
CD para Inflamação, você a sentirá imediatamente, especialmente através dos Gans, que 
será comercializado através da FK. Esta foi a razão pela qual algumas canetas funcionam, 
e algumas canetas não funcionam. Agora nós a definimos claramente, e você pode ver e 
sentir a diferença. 


P3: Existem propriedades escondidas na Caneta que desconhecemos? Uma vez 
você ensinou que o Material Nano tem o C14 plasmático, que faz conexão com a 
Energia Universal. Ao segurar a Caneta, atraímos energias Universais e Cósmicas? 
Como podemos convertê-las para poder curar nossos corpos ou mesmo alimentar 
nossas células? 


Em certos casos, sabemos que produzimos grafeno, mas depende de como você criou o 
material Nano. Nem todos os fios Nano revestidos na CD criam o grafeno. A combinação 
da interação dos campos do grafeno e do Cu Nano, às vezes, às vezes, muito raras vezes, 
leva à criação do C14. O C14, se você o entender de uma forma científica é Fe, e as 
combinações das conexões com Fe. Porque se você pegar o C12 e for ao C14, e se você 
conectar, ou múltiplicar 4 elementos de C14, (4 x 14) você obtém 56, que é Fe. Parte da 
estrutura da condição plasmática de nosso sangue é a hemoglobina (que contém Fe), e 
tem aquela propriedade que absorve a energia do cosmos através do C14, a 56. É por isso 
que a partir de 21 de março, na parte dos ensinamentos onde entramos na essência da 
criação, vamos ensinar isto, para que você não precise comer comida. 


Isto é parte do ensinamento que surgirá muito em breve, porque o C14, na forma 
cósmica, é o portador dos raios cósmicos em uma combinação específica, e em interação 
com o plasma do Fe no corpo do homem, irá aumentar a absorção dos raios cósmicos. 
Sabemos que uma das razões pelas quais a humanidade mudará seu sangue quando for ao 
espaço, é devido à presença do Fe, e sua subdivisão em C14. É assim que sabemos que o 
homem na profundidade do espaço não morrerá, mesmo que nossa combinação de 
aminoácidos (AA) possa mudar. É através da interação do C14, e da composição do Fe 
do sangue, que o homem sobreviverá sem nenhum oxigênio ou alimento no espaço. Ele 


mudará e se converterá, para poder usar os campos do Universo através de sua 
combinação de sangue. 


Você tem que entender que estas são as tecnologias e conhecimentos ocultos, que 
liberaremos a partir de 21 de março como parte de um ensinamento maior do que 
chamamos, a Comunidade Universal para que o homem possa viver no Universo. É assim 
que aliviamos os medos das viagens espaciais, porque o homem carrega sangue, e que o 
sangue em sua estrutura da proteína tem Fe, e que Fe como condição plasmática 
absorverá energias do U, que mesmo que a proteína passe pela conversão, a essência da 
proteína do Fe do homem manterá o homem vivo através do U. Estes são os 
ensinamentos que virão agora, e que nunca foram conhecidos pelo homem. Você tem que 
saber como vai sobreviver no espaço e gradualmente começaremos a ensiná-lo. 


Você tem que entender algo importante, porque especialmente a América do Sul, Brasil e 
Chile têm sido o foco de nosso trabalho, é porque os viajantes iniciais do espaço usaram 
esta área extensivamente. Há uma razão pela qual a América do Sul tem um tráfego tão 
grande de OVNIs, e no devido tempo explicaremos isso como parte do ensino. Não é que 
eles venham aqui para tomar algo, mas a combinação dos campos do continente sul- 
americano, especialmente o Brasil nas profundezas da Amazônia, tem uma característica 
especial de transferir as energias do C14, para o ... É como uma reserva natural. É algo 
como quando se vai a um spa para se aquecer ou para se sentir bem. Este é o lugar onde a 
energia entra no U, o que eu chamo de uma das estações de abastecimento de 
combustível. É por isso que frequentemente a América do Sul é visitada pelo exterior, 
porque é onde grandes quantidades de energia são absorvidas para viagens no espaço 
profundo. 


Q4: Você disse no vídeo que a caneta funciona exatamente como o gerador de 
energia, por causa das bobinas duplas dos campos magnético e gravitacional, e que 
ela pode transferir energia sem fio. Se eu apontar a Caneta para uma lâmpada, ela 
faz CA suficiente para acendê-la? Teoricamente, é possível transferir a energia CA 
para a luz? As bobinas de cobre da caneta devem fazer uma conexão plasmática 
com os fios de cobre elétricos na parede que vão para a luz. É possível, alguma 
orientação de como fazer isso? 


Quando dizemos como um gerador, não como um gerador como você o entende com 
corrente alternada. Nós o entendemos como um gerador plasmático. Se você puder criar 
uma lâmpada de plasma e depois apontar sua caneta para ela, sim, você faz uma conexão. 
Há algum tempo as pessoas testaram isso aleatoriamente tentando criar uma transferência 
de campos com a CD, mas não funcionou, porque você tem que ter a força certa na CD 
para interagir com a luz. 


A CD funciona com a luz do músculo do homem quando ele está com dor. A menos que 
algo esteja conectado diretamente à lâmpada, e com a mesma força dos campos, você não 
vê nenhuma interação, muito raramente. Isto porque a CD é um gerador de energia 
plasmática de si mesmo, e a energia produzida por ela é de uma forma específica, devido 
às voltas da bobina. Não é uma fornecedora de energia de CA que interage com a 


lâmpada. Há uma diferença muito grande, uma é um plasma do estado de matéria, e a 
outra é um plasma do estado de Gans de ... ou do estado de Nano. Especialmente as 
atuais luzes LED, há uma interação absolutamente zero, mais ou menos. 


Entretanto, anos atrás, fizemos um teste em fios Nano revestidos tungstênio. 
Normalmente poderíamos encontrar interação, se usássemos lâmpadas com os velhos fios 
de tungstênio neles. Se você se lembra, elas costumavam ser feitas com as molas na 
forma de um triângulo, ou com 4 cantos. Como nós os Nano revestimos e replicamos os 
fios de tungstênio exatamente como ele mesmo, costumávamos ser capazes de interagir 
com a lâmpada. Mas isso era em casos muito especiais, e tínhamos que ter certeza de que 
tudo era feito exatamente da maneira correta para que eles interagissem. 


P5: A grande questão que surgirá no ensino, é o que fazer para as pessoas com 
condições de dor crônica. E os Emplastros para Dor, eles não usam Infinity Loops 
em vez de bobinas? Estes sistemas ajudam na cura da causa subjacente? Esta é 
realmente a grande pergunta a ser respondida. 

Os Emplastros de Gans são talvez mais apropriados, eu não sei? Mas você tem que 
saber quais os Gans a serem usados, as proporções, e eu acho que você tem que ter 
os aminoácidos adicionados de volta aos Gans. Isto é correto? 


Você tem que entender porque chama isso de dor crônica, e qual é a razão para que isso 
ocorra. Se você entender onde está a dor, que músculo e onde nesse músculo, então você 
pode fazer um emplastro que lhe cabe. 


Quando as pessoas fazem um emplastro para alguém e se ele não funcionar, é porque há 
muita coisa que precisa ser entendida para fazer o emplastro certo. É claro que há um 
emplastro geral que a FK vende. Mas quando eu faço um emplastro para uma condição 
crônica, eu faço talvez 50 a 100 perguntas antes de começar a fazer o emplastro. Porque 
você tem que entender a profundidade das conexões com a dor, a posição, e por quanto 
tempo e para quê. Muitas dores crônicas no corpo têm a ver com um tecido específico do 
corpo, que ninguém considera. 


Ela se torna crônica porque os médicos não têm uma solução para ela e eles não 
entendem como lidar com ela. Mas na verdade, se você fizer o Gans certo para isso, então 
em poucos minutos a dor desaparece. A beleza disto é que, mesmo que o paciente tenha 
algum tipo de paralisia, e não importa há quanto tempo ele está paralisado, a pessoa 
simplesmente começa a andar. Quando se trata de dor crônica, é preciso entender a causa, 
a razão, a posição e a interação dos campos naquela posição, para que se possa fazer o 
emplastro certo. Caso contrário, não funciona, porque os Gans que você tem no 
emplastro, não é dele (não tem um elo de conexão) para interagir com ele. Você não tem 
o material certo em seu emplastro. Não importa mesmo se você tem os aminoácidos, você 
apenas repara ao redor dos tecidos musculares, mas você não repara a causa real, e então 
a dor retorna. 


(Síndrome da) Fadiga Crônica (SFC), que é uma dor geral no corpo. Pessoas com esta 
condição têm dor em todos os lugares, e por isso ela tem que ser tratada de uma maneira 


totalmente diferente, depois dor crônica em um local específico. Você não pode mudar a 
Síndrome de Fibromialgia (FM), e o que eles chamam de (??), e retirá-la do corpo da 
pessoa se você não seguir um procedimento específico. Um de meus secretários na 
Europa, ficou paralisado por 15 anos com (??) e (SFC). Isso significava que se ele se 
levantava para escovar os dentes pela manhã, ele precisava da manhã inteira para se 
recuperar. Ou se ele fizesse uma xícara de chá, ele precisava de 2 ou 3 horas para se 
recuperar, apenas de fazer o chá. Em apenas 3 dias após o uso do sistema, ele começou a 
trabalhar de 15 a 18 horas por dia para a Fundação. Tudo isso porque fomos capazes de 
construir o sistema certo para sua condição. Ele disse, durante 15 anos fiquei literalmente 
paralisado e agora quero servir. Ele se tornou meu secretário pessoal na Bélgica por 
quase 7 ou 8 anos, e trabalhava de 18 a 20 horas por dia. Ele não conseguia mais parar. 
Ele disse, durante 15 anos eu me sentei, (sofrendo) e não podia fazer nada. Literalmente, 
os médicos lhe deram um certificado por ter uma condição crônica e não poder trabalhar 
ou fazer nada. E demorou apenas 3 dias. Você tem que entender o que está fazendo 
quando se trata de dor crônica. Não se trata apenas de fazer um emplastro e esperar que 
ele funcione. 


P6: O MaGravy, mas aqui ele chama o ''MaGrav'" de toda a tecnologia, incluindo a 
água de plasma, ZnO, CO2, CD, sendo assim, quando a tecnologia MaGrav 
funciona no corpo? Ela age regenerando as células, colocando-as de volta ao seu 
estado original, ou age apenas sobre o problema, ou seja, com a dor ou com a 
doença? 


Cientificamente, cada célula tem um determinado período, ou tempo de vida. Uma célula 
de sangue vive 28 dias, da pele 28 dias, algumas células cerebrais vivem apenas por 
alguns segundos, devido ao seu uso de maior valor. Portanto, quando uma célula, seja do 
sangue, ou digamos que uma célula do tecido do coração é criada pela interação dos 
campos do sistema neural e do sangue, essa posição da célula já tem uma memória do 
que ela tem que ser. Isto é pré-definido pelas instruções do cérebro. Uma célula é 
substituída, quando o cérebro vê que perdeu sua força, ou é o tempo estabelecido para a 
mudança da célula. Com a nova tecnologia do plasma, podemos aumentar o valor da 
força dessa posição, de modo que a célula seja carregada de volta à sua força original, e 
então ela encontra sua posição, para mantê-la para a célula seguinte. 


Esta é a beleza do conhecimento e da tecnologia da FK. Ensinaremos isto nos em breve, a 
partir de 21 de março. Estes são parte dos ensinamentos da essência da criação, o que 
chamamos de criação de campos M, e origem dos campos M. Quando os campos M 
como um plasma são criados em um ambiente, o ambiente manterá a memória de sua 
força (original). Quando chegar o momento em que uma célula do corpo tenha perdido a 
maior parte de sua energia, e se você usar Gans, a força da célula aumentará de volta ao 
valor que supostamente deveria ser. E a posição se lembra do novo valor. É assim que a 
nova Tecnologia do plasma funciona. A razão pela qual as células se tornam cada vez 
mais fracas, é porque o último ciclo é lembrado pela célula, (e é isso que é replicado.) É 
assim que envelhecemos. E é assim que a célula se torna velha e precisa ser substituída. 


Agora, com a nova T, mudamos este processo e nos agarramos à força, que é lembrada 
no ambiente da célula. Portanto, não importa quando a célula é produzida novamente 
naquele ambiente, no próximo ciclo, na próxima semana, ou no próximo ano, o novo 
padrão de replicação da célula será estabelecido pelo material de Gans. Ensinaremos isto 
em detalhes mais tarde. Os materiais de Gans trarão de volta a força original da célula, 
que ela tinha no ponto de início, quando foi criada. Isto se aplica a todas as células do 
corpo inteiro, e é por isso que dizemos que a célula se repara sozinha, e que não vai ficar 
lá pelo resto de sua vida. Em 28 dias, ela ainda vai mudar sua posição. Vai mudar com 
uma nova célula, mas a energia da nova célula será a do nível original no momento do 
início, que foi mantida pelo ambiente da área da célula. É assim que vamos mudar tanto 
as células (expiradas) quanto as células danificadas, reproduzindo-as de volta à sua força 
original, e não à força das danificadas, como era antes da introdução do Gans. 


Obrigado por esta noite e espero que da próxima vez possamos ensinar mais e entender 
um do outro. 


O Sr. Keshe vai embora ... 
Fim 
>>>>>> 


Frases Chaves 


Tópicos do Resumo: 

Caneta da Dor (CD) - responde a nossas perguntas. 

Como funciona a CD, é plasmático e não CA/CC 

A dor descarrega na CD 

Nova CD para Inflamação 

Nem todos ou nosso Nano revestimento criam Grafeno ou C14, muito pouco 
Ensinar mais tarde a Energia Universal 

A transferência de energia plasmaticamente pela CD precisa de uma conexão 

O ensino da Dor Crônica, tem que entender a causa e a inflamação crônica ... 
Restabelecer as células do corpo de volta à força original no momento da criação. 


English Transcription: 
excerpt form yesterdays teaching 369 KSW 
(:14). Vertical Enhancement Unit .. 


(:23). Soon we'll have a website selling products here in Brazil 


Mr. Keshe .. 27 


(:27). K- Good evening, thank you very much for tonight's program, if there are any 
questions that KS would like to ask. 

Q: I have some questions we are preparing for the Church teachings. We have a KS here. 
If that's ok. I will read in Portuguese first . .. 

(:30). Our purpose is to teach the Pain Pen in the Church Education teachings, so we 
want to be able to teach it in a very simple easy way. To do that, we need to understand it 
more clearly. Therefore we would like to ask you some detailed questions, if that's okay? 
Thank you very much. 


You taught the Pen Pain some years ago and we listened carefully to that teaching. We 
understood from the teachings that the pain in the body comes about through fields 
oscillating in the muscle tissue, and that this creates a kind of alternating current (AC), 
and that the tissues around the pain have a steady current flow and not oscillating. 


Then you said that the double coils (M and G) in the Pain Pen is creating alternating 
current (AC), and that this current is directed through the tip, which is pointed at the 
place where the pain is. The copper in the Pain Pen connects to the copper in the muscle 
tissue and nerve tissue, creating a field link, and they start transferring fields. That there 
is no need to touch the skin because the flow in the Pain Pen will automatically find the 
oscillating fields of the pain in the muscle. The MG fields in the Pain Pen balance out the 
MG fields in the nerves so they don't send back signals of disturbance to create pain. In a 
way, it tricks the nerves not to send pain to that area. 


Is our basic understanding correct? 


K- Maybe if we redefine it, that it's understood in the terms of plasma it will be much 
easier. (:32). The PP has the present PP which you produce with the Nano (N) coated 
material has a specific characteristic, that in essence it's weaker in G, and stronger in M in 
one sense on one layer, and stronger in G and weaker in M in the other. You have the Cu 
wire inside, and you have a N Cu on top. You created M fields, which in essence is 
weaker than the energy which is the pain of the body, and the pain which has a higher 
energy, would deliver its energy to the Pen absorbed by the N layer, trying to reach the 
Cu fields. And the Pen becomes a weaker partner compared to the pain inside. And that is 
how you take the pain out. It doesn't send a message to the brain, that don’t send it. It 
takes the pain out, that the body can repair the damage. This is the correct way to 
understand it. (:34). It's the interaction of 2 plasmatic fields, the Gans of the body, inside, 
which is like a virus, has more energy, and the Pen which is weaker by the Cu inside, and 
the N layers stronger outside, so it drains out the M field energy of the pain, inside, into 
the Pen, and the N layers absorb it to itself. This is how the pain is taken out, it doesn't 
send a message to the brain, not to send anymore pain. Literally, because it takes the pain 
out, pain creates a barrier for repair. The body immediately at the point of damage creates 
the condition of the repair, and that's why the pain goes. Or sometimes the pain is due to 
tension, pressure on the cell. And the pain, when it takes that energy out, then the pain is 
not there to be felt. It's very much, the pain is very much like a virus we see in Corona. 
It's a package of energy, but it sits across the environment located in the body, with the 
Pen we create that water from outside. We drain it out, and because it is drained out, the 


body immediately creates the repair condition, and you might have to use it 2 or 3 times, 
because as the cell repairs it creates its own pain, and the Pen can take it out. The PP is 
exactly how we handle the viruses. The virus is the energy of the pain inside the body, 
and the Pen is the water we put outside to extract it, or the pads we put outside to extract 
it. The Cu inside is weaker, the N layer is stronger. In a way the energy of the Cu being 
weaker inside, (:36). attracts the energy of the plasma of the Gans directly through the N 
layer field strong into it, and then it gets absorbed by the N layer, and then it gets 
disposed of. This is the correct way of understanding it. 


Translate... (:38). May I continue here? 

K- Yes, the understanding of the T has to be always on the basis of the interaction of 
plasmatic fields. In plasma fields of the Gans of the body, there is no AC/DC, there is no 
alternative current and direct current. Everything is in the motion of the M fields, and this 
is what has to be understood, and not to see it and then try to translate it into the matter 
state, that you understand. It's a new understanding, understanding as it is, not to translate 
it back into a matter state to, for you to make sense, but in fact comes totally wrong. 


(:40). Translate .. 


K- This is fundamental point in all the teachings, when you work with the plasma, only 
consider the plasma interaction, not trying to transfer it, and translate it into the matter 
state, AC/DC, in plasma there is no alternative current. It's always DC, and AC comes 
when you interact with the matter state. The body of the man is always in a very low 
level of DC current of plasma, which we don't have in the matter state, and it always has 
a heartbeat. And this is how life is generated. A DC current with a heartbeat, which 
creates that pulse of a plasma, but not a frequency in a matter state. 


Translate .. (:42). 


K- This is the fundamental work of the body of the man. You have the flow of the M 
field in the body, but you have a heartbeat, which creates that pulse of fields to have 
different strength. This is different then when you have a AC or DC, that you have a, 
what we call, frequency on it. In the matter state, we see the penetration of the field by 
vibration of the electrons. In the plasma state we have the continuous flow, and we create 
pulses that, that continuous flow, it releases its energy through interaction. In a way, if 
you look at it, it's like a balloon which you keep on hitting it, and the fields will flow in 
the balloon, but there is no current. This is what most of the KS have not comprehended 
about the difference between the work of the plasma and the AC and DC, and that is why 
you define it like this, that it changes to AC or DC. We don't have AC/DC in plasma 
flow, but we have a continuous flow with the pulses, that, that pulses by compressing the 
M field, (:44). it creates them to interact with each other, and creates friction and release 
of energy, that's how the body has a heart and a blood flow. This is how through the 
lymph flow we release energy to ourselves. That's why when we stop the heartbeat, the 
life stops. This is the fundamental change, or difference between the matter state and the 
plasma state. And the body of the man is in the plasma (P) state, Earth works in a P state, 


the Sun works in the P state. It continuous radiates, but through the heartbeat decides 
what strength I'll release in different directions at the same time. 


Translates .. (:46). 
K- Any other question. 


Q: .. you answered a lot about the PP, but let's go with the flow. Let me translate first in 
Portuguese. There is a question here in Chinese Medicine. 

Q: Is it correct that the Pain Pen can only help certain types of pain, like injuries where 
the pain is throbbing like alternating current? In Chinese medicine this is called, "excess 
condition," would the Pain Pen be draining the excess, or is this something totally 
different? 

What about "Deficiency conditions?" Can the Pain Pen work on chronic, dull, achy pain 
in the muscles that are due to weakness in the muscle tissue. In for example, low back 
pain where the muscles are in spasm due to weakness? 

Is there a special way to use the Pain Pen to help muscles that are weak and aching? 


Once you said you could hold the Pain Pen in both of your hands and direct the fields to 
where the pain is? Any advice on how we can do that? 


K- There are PP made in different ways. For different applications, for different 
conditions. The PP which you buy from KF is not at all, any shape or form, the PP you 
make yourself. The PP, especially the latest batch which has left KF, and there is a new 
batch which is getting built in the next, I think, the next couple of months, because we 
make several hundred at a time. Then every couple of months as they are sold, the new 
batch (of Pen's) is made with the new structures, (:50). or of the same as the past. The 
new Pens, which KF will release is specifically for inflammation, for example. We'll 
announce it on Thursday. It's specifically for pain, that you can apply it anywhere. The 
problem with most of the people who have pain is that, they do not realize, there is a 
pain, and there is inflammation. You can get rid of the pain, but (if) you don't get rid of 
the inflammation, the pain comes back. Or you get rid of the inflammation, but the pain 
has left in the environment, in energy of the pain is in the environment of the 
inflammation, and (if) it stays for a long time it creates a secondary inflammation. This is 
where the new Pens, now, before we always sell the PP, now we sell Inflammation Pen. 
We'll do a new cycle of PP where for example, lower back, usually has an inflammation 
with the pain. Now we develop the T, that, what we call, inflammation pain, is just for the 
inflammation. And the new Pen's for pain, is just for the pain, and we most probably 
release a pain, inflammation Pen, in the next 2 - 3 weeks, because the trial is more or less 
complete. This will show you, most of you suffer pain in back, or for other pains, but it is 
usually connected with inflammation. (If) you don't take the inflammation, (:52). so it 
works, you say it doesn't work. The PP work on everything, but you don't sort out the 
inflammation, and now we have released this, that even if you have a joint pain for 10 
years, whatever, if you follow the procedure, and we release Gans's, which are for this 
purpose, and these will be marketed in the next 2 - 3 weeks, we have completed our trials. 
As I said, in one of the teachings, I deliberately tested these, because I have had a 


massive pain joint, for years since Dubai, I got injured, or whatever in Dubai. In less than 
3 days, there is no pain. I was one of the volunteers who took it up. This is a new 
understanding, which we transferred 2 or 3 years ago, but now as I was in the lab to 
produce the materials, and conditions for it, now we have completed it, and it will be 
marketed. You can buy Pens or Gans's from the Foundation that you can use it. And it'll 
alleviates all the inflammation and the pain. This is where sometimes it works, and 
sometimes it doesn't work, because you don't sort out the inflammation, even in the 
joints, even in arthritis. (Sorry about that, it was a very long one, but you have to 
translate. R: I was writing down here). 


Translation ... (:54). (:56). 


K- We have tested it again. I have had an arm injury for 28 years, and again in 2 days the 
arm injury has gone, using the new development. We will market this most probably next 
week or the week after. The effectiveness of this new inflammation PP, you will feel it 
immediately, especially through the Gans's, which will be marketed through the KF. This 
is how, why some Pens works, some Pens don't work. Now we clearly define it, and you 
can see, you can feel the difference. 


Translate (:58). 

Q: Are there hidden properties in the Pain Pen that we don't know about? Once you 
taught that the Nano Material has plasmatic C14, which makes connection with the 
Universal Energy. By holding the Pain Pen do we attract Universal and Cosmic energies? 
How can we convert them to be able to heal our bodies or even feed our cells? 


K- We know we produce grapheme in certain cases, it depends how you have created the 
Nano material. Not all the N coated wires in the PP create grapheme, and the 
combination of the interaction of the fields of the grapheme and the N Cu, sometimes, 
sometimes, very rare times, lead to creation of C14. Because the C14, if you understand it 
is, in a scientific way, is Fe, and the combinations of the connections to Fe. Because if 
you take the C12 and you go to C14, and if you connect, (1:00). or multiple 4 elements 
of C14, you get 56, which is Fe. Part of our structure of the plasmatic condition of our 
blood, hemoglobin, has that property that absorbs energy from cosmos, through the C14, 
at 56. This is why part of the teaching very soon, when we go into essence of creation 
from 21st of March, we teach this, that you don't need to eat food. This is part of the 
teaching that will come up very soon, because C14 in the cosmic way, is the carrier of the 
cosmic rays in a specific combination, in interaction with the plasma of the Fe in the 
body of the man, will increase the absorption of the cosmic rays. This is one of the 
reasons mankind in space we know will change his blood, due to presence of Fe, and its 
subdivision to C14. This is how we know man in the space, in the depth of space will not 
die. Even our amino acid (AA) combination might change, but through the interaction of 
the C14, Fe composition of the blood, man will survive without any O, (1:02). without 
any food in the space, as he will change and convert to use of the fields of the U through 
his blood combination. You want to translate. Before you translate. You got to 
understand these are the hidden T and knowledge which we'll release from 21st March as 
part of the larger teaching of the, what we call Universal Community for man to be able 


to live in the U. This is how we alleviate the fears of space travel, because man carries 
blood, and that blood in its structure of the protein has Fe, and that Fe as a plasmatic 
condition will absorb energies of the U, that even if the protein goes through the 
conversion, the essence of the protein of Fe of the man will keep the man alive across the 
U. These are the teachings which will come, which have never been known to man. You 
have to know how you'll survive in the space and we'll start teaching gradually. You have 
to understand something important, South America, Brazil, Chile, which has been the 
focus of our work, especially, is because the initial travelers of the space used this area 
extensively. There is a reason for it, and in due time we'll explain as part of the teaching, 
why South America has got such a huge traffic of the UFO's. (1:04). It's not that they 
come to take anything, but the combination of the fields of the Southern American 
continent, especially Brazil in the depth of Amazons has a characteristic in transferring 
energies of C14, into the, it's like a natural reserve. It's something like you go to a spa to 
warm up or to feel good. This is the place where energy taps up the U, what I call one of 
the fuel stations. This is why frequently S America is visited by outside, because it's 
where vast amounts of energy is absorbed for deep space travel. 


Translate .. (1:06). (1:08). (1:10). 


Q: You said in the video the Pain Pen works just like the power generator, because of the 
double coils of the magnetic and gravitational fields, and that it can transfer power 
wirelessly. If I point the Pain Pen at a light bulb, does it make enough AC current to light 
it up? Theoretically is it possible to transfer the AC energy to the light? The copper coils 
in the Pain Pen should make a plasmatic connection to the electric copper wires in the 
wall that go to the light. Is it possible, any guidance how to do it? 

K- When we say as a generator, not as a generator as you understand, with the AC 
current. It's a plasmatic generator, and this is what we understand. If you can create a 
plasma light bulb and then you put your Pen towards it, yes you make a connection. 
Some people have randomly tested, (1:12). trying to create a transfer of fields with the 
PP some time ago, and it doesn't work because you have to have the right strength to 
interact with. The PP works with the light of the muscle of the man when he is in pain, 
but very seldom, unless something is connected directly to the light bulb and at the 
strength of the fields, you don't see any interaction. Because PP is a plasmatic energy 
generator of itself, and the energy produced is in a specific way because of the coil turn. 
It's not an AC provider of the energy that interacts with the light bulb. There is a very big 
difference, one is a matter state plasma, and one is a plasma from the Gans state of, or 
Nano state of. You got to understand, especially the present LED lights, there is 
absolutely zero interaction more or less. You can translate. 


Translates .. (1:14). 


K- Years ago we did a test on a tungsten N coated wires, and usually we could find 
interaction if the old tungsten wires, light bulbs were used, if you remember. It used to be 
like a spring and like a triangle or like 4 corners, and because we replicated the tungsten 
wires exactly like itself, we N coated it and we used to be able to interact with the light 


bulb. But that was very special cases and we had to make very sure, the right way, 
everything is correct to interact. 


Translates .. (1:16). 


Q: The big question that will come up in the teaching, is what to do for people with 
chronic pain conditions. What about the Pain Pads, don't they use Infinity Loops instead 
of coils? Do these systems help with healing the underlying cause? This is really the big 
question to answer. The Gans Patches are perhaps more appropriate, I don't know? But 
you have to know which Gans's to use, ratios, and I think you have to have the amino 
acids added back into the Gans's. (1:18). Is this correct? 

K- You have to understand why you call it chronic pain. What's the reason of it. And 
again, as was said, you have to make, understand, where the pain is, which muscle, and 
where about in the muscle, then you can make a patch that it fits it. There is a need to 
understand a lot, when people say you made a patch for me, it doesn't work, because 
when we make a patch, there is a general patch which KF sells, but if I make a patch for a 
chronic condition, I ask maybe 50, a 100 questions before I make a patch for it. Because 
you have to understand the depth of the connection of the pain, and the position, and how 
long and what for. Many chronic pain of the body is to do with a specific tissue in the 
body, that no one considers. It becomes chronic because doctors don't have a solution for 
it. They don't understand how to take it, but in fact, if you make a right Gans with it, 
within minutes the pain disappear. And the beauty of it is, even if most of them create 
some kind of paralysis, the person just walks, it doesn't matter how long they have been 
paralyzed with it. (1:20). You have, when it comes to chronic pain you have to 
understand the reason, the cause, the position and the interaction of the fields in that 
position that you can make a right patch. Otherwise it doesn't work, it's because the 
Gans's, you have in the patch or whatever, is not of it, to interact with it. You haven't got 
the right material in your patch. It doesn't matter even if you got AA, you repair around 
it, what the muscle tissues are, but you don't repair the actual cause, and then they (the 
pain) comes back. Chronic fatigue which is a general body pain, that people, pain 
everywhere, this has to be handled totally different way then chronic pain in location. 
You cannot change FMS and what they call CVS, or CVBS, out of the body of the person 
if you don't follow a specific procedure. We have one of my secretaries in Europe, he was 
paralyzed for 15 years with CVS and CFS. Which means if he got up to brush his teeth in 
the morning, he needed the whole morning to recover just to brush. If he made a cup of 
tea, he needed 2 or 3 hours to recover from just making the tea, and in 3 days he started 
working 15 - 18 hours a day. Getting the right system, (1:22). for his condition, building 
the right system for his condition. Because of that, he said, for 15 years I was literally 
paralyzed, now I want to serve. He became my personal secretary in Belgium for nearly 7 
or 8 years, and he worked 18 - 20 hours a day, he couldn't stop anymore. He said, 15 
years I sat back, and he was suffering from, he had doctors, literally gave him 
certification for being chronic, couldn't do anything. And it took 3 days. You have to 
understand what you are doing when it comes to chronic. It is not just you make a patch 
and it has to work. 


Translate. (1:26). 


Q; I would like to ask K to embrace people from Brazil, we are very gentle people, we 
need to be free from the chains. 
K- 


K- 
(2:08). 


(2:14). 

Q: The MaGrav, but here he calls the MaGrav all the T the plasma water, Zn, CO2, PP, 
so when the MaGrav T works in the body. It acts regenerating the cells, putting them 
back to their original state, or it acts only in the problem that is with the pain or with the 
disease? 

K- ... Scientifically every cell has a certain period of time of life, like a blood cell stays 
for 28 days, skin is 28 days, some brain cells have a few seconds life, because of their 
higher value use. So when a cell be it of the blood, or say a cell of let's say, a tissue of a 
heart, is created by interaction of the fields of the neural system and the blood, (2:16). 
that position of the cell already has a memory of what it has to be. This is preset by the 
instruction by the brain. So when a cell is replaced, is when the brain sees the cell has lost 
its strength, or it's a time for change. With the new plasma T, we can increase the value 
strength of that position, that the cell gets charged to its original strength, and then finds 
its position to keep that for the next cell. This is the beauty with the KF T and knowledge, 
we teach this in the coming time, as we said, as we go on 21st of March. These are part of 
the essence of creation, what we call creation of M fields, origin of M fields. M fields as 
a plasma, when they are created in an environment, the environment will keep the 
memory of the strength. And so is when a cell in the body has lost most of its energy. 
When you take Gans's it will increase it to the value which it has to be, and the position 
remembers the new value. And this is how the new plasma T works. Because when and 
as, the cycle has become weaker and weaker for the cell, the last cycle is remembered by 
the cell. and that's how we get old, or that's how the cell becomes old to be replaced. 
(2:18). Now with the new T we change, and hold on to the strength in the environment of 
the cell itself, that the cell, it doesn't matter next one, next week, next year, produced in 
that environment, will have the new standard set by the Gans material. This in detail we 
teach later on. So the Gans materials bring the energy back to the cells to the limit of the 
original, at the point of inception, when they were created. and this applies to all the 
body, and that's why we say the cell repairs itself. That cell is not going to stay there for 
the rest of its life. In 28 days still its going to change its position. It's going to be changed 
with a new cell, but the energy of the new cell will be of the original level, which was 
kept by the environment at the inception of the cell area. This is how we will change, and 


cells and damaged cells will, when they are produced, are produced to the matching of 
the original, not the matching of the damaged one, when before Gans was introduced. 
Thank you very much. 


Translates .. (2:20). 

K- Thank you for tonight and hopefully next time we can teach and understand from each 
other. (2:22). 

Good night. Mr. Keshe Leaves .. 

(2:33). 


END 


